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kW 3,7 
SEER 7,0 
kWh/annum 182 


kW 2,5 2,5 
scop 5,5 4,2 
kWh/annum 636 833 
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99 
ENERG OO 


FLRSP1802HWI 


o] ALARKO FLRSP1802HW8 


kw 4,5 4,1 
SEER 7,0 SCOP 5,1 4,0 
kWh/annum 264 kWh/annum 1235 | 1435 
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ENERG OO 


FLRSP2402HWI 


QALARKO __ mrruows 


kW 7,0 
SEER 6,5 SCOP 5,1 4,0 
kWh/annum 379 kWh/annum 1757 | 1820 


(0 69B 


ENERJI - EHEPTNA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI 
626/2011 





